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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 
TENDER EXTENSION NOTICES 


(1) 


[ No. 6 /10 - 11/ CNT ) 


for 


of 


tende 


No. G -2857/10/ CNT. 

9th February 2011. 
The last date fixed 

the receipt 

tender 
No. 6 / 10 - 11/CNT is extended to 28 -2 -2011 at 1 p.m . The opening is at 3 p. m . on 28 -2 - 2011 and sale of tender will be 
closed on 26 - 2 - 2011 at 3 p . m . The cost of tender form is 450 and of dupliate copy is on 

225. Further details can be had from the office of the undersigned . 


തിരുവനന്തപുരം ഗവ. നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജേർണലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 4 - 1 
- 2010 - ൽ പര സ്യ പ്പെടു ത്തിയ 

ദർ ഘാ സ് 

നമ്പർ 
6 / 2010 - 11 സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 28 - 2 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചതായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊ 
ള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില 450 , ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 225. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 26- 2- 2011, 3 മണി. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 


(2 ) 


Department — SAT Hospital, Thiruvananthapuram . 


Last date and time for sale of tender form 
26-2 -2011 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
28-2-2011, 2.30 p. m. 


[No. 7/ 10 -11/ CNT) 
No. G -2879 /10/ CNT. 

9th February 2011. 
The last date fixed for the receipt of tender 
No . 7/10 - 11/ CNT is extended to 1- 3- 2011 at 1 p . m . The 
opening is at 3 p . m . on 1 - 3 - 2011 and sale of tender will 
be closed on 28 -2 -2011 at 3 p. m . The cost of tender form 
is 450 and of dupliate copy is 225. Further details can 
be had from the office of the undersigned . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവ . നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ ലൈബറി 
യിലേക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
നായി 7 - 1- 2010 - ൽ പരസ്യ പ്പെടു ത്തിയ ദർഘാസ് നമ്പർ 
7/ 2010 - 11 സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 1- 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിയിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച താ യി ഇ തി നാൽ 
അറിയിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 
3 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാ 
ണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 450 , ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ വില 225. ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതി 28 - 2 - 2011, 3 മണി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 


Opening date and time of tender - 28 - 2 -2011, 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 

50 is sent by way of Money Order in favour of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram, Kerala 
State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 
on or before 22 - 2 - 2011 . No other form of remittence will 
- be accepted. 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ച് 
എസ്. എ . റ്റി . ആശുപത്രിയിലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ബ്ലോക്കിലെ 
ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കിലെ എന്റോകോപി തിയേറ്ററിലേക്ക് 
ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധയിനം ഉപകരണങ്ങൾ വിത 
രണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം ഉള്ളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാ 
സു കൾ 

-- ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനി പറയും പ്രകാരമാണ്. 


Govt. College of Nursing, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും ദർഘാസ് ഫോറ 
ഉപകരണത്തിന്റെ വിവരവും ത്തിന്റെ വില 

എണ്ണവും 


TENDER NOTICES 


ഒറിജിനൽ 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 


1 139 /10 - ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സെറ്റ് 

വിത്ത് അക്സസറീസ് - ഒരു സെറ്റ് 


7,803 


- 3 ,953 


- (1) 
No. C3/25561 / 2010 / MCT. 

24th January 2011 . 
Seald competitive tenders are invited for the purchase 
of the following items for the Endoscopy Theatre in the 
infertility Centre in the Golden Jubilee Block at SAT 
Hospital, Medical College , Thiruvananthapuram . Tender 
should be supecribed as Tender Nos . and addressed to 
the Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Pin 
695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3. 30 p . m . 
- St. Tender No., Details of Items 

Cost of Tender 

Form (inclusive 
and Quantity 

of VAT) 


2 140 /10 - ഹിസ്റ്ററോകോപി സെറ്റ് 

വിത്ത് അക്സസറീസ്- ഒരു സെറ്റ് 


1, 561 


832 


3 141/ 10 - ഇലക്ട്രോഹൈഡ്രോലിക് 
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെബിൾ ഒരെണ്ണം 


1,248 


624 


No . 


4 142/ 10 ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലൈറ്റ് 
ഷാഡോലസ് സീലിംഗ് മൗണ്ട് 
ഡബിൾ ഡൂം ഒരെണ്ണം 


624 


624 


313 


313 


Original 


Duplicate 


5 


143 /10- ലോ ഫ്ളോ അനസ്തേഷ്യ 
മെഷീൻ - ഒരെണ്ണം 


- 416 


416 


208 


208 


7,803 


3,953 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്- എസ്. എ . റ്റി ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 2 - 2011 , 3 മണി. 


1,561 


832 


- 1 139/2010 - Laproscopic Set 

with Accessories — One set 
2 140 /2010 - Hysteroscopy Set 

with Accessories — One set. 
3 141/ 2010 - Electro Hydraulic 

Operating Table - One No. 
4 142 / 2010 - Operation Theatre 

light Shadowless ceiling mount 
- double dome- One No. 
5 143/2010 - Low flow Anaesthesia 

Machine One No. 


1 ,248 


624 


ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 2 - 2011, 2. 30 മണി. 


ദർ ഘാ സ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 2 - 2011, 3 മണി. 


- 624 


313 


- 416 


208 


ദർഘാസ് ഫോറം തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 


- ദിവസ ങ്ങ ളിൽ വൈകുന്നേരം 3. 30 വരെ ലഭ്യമാണ്. Cost of tender form (including VAT): 
തപാൽ മാർഗ്ഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറ 

Original - 312 for Sl. No. 10 and 416 for 
ത്തിന്റെ വിലയൊടൊപ്പം 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ 

others . 
ചാർജ്ജ്) മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 
കോ ളേജ് തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 

Duplicate - 208. 
അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 22 - 2 - 2011 - ന് 

Last date and time for sale of tender — 3 - 3 - 2011 , 
മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം 3 p . m . 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം 

Last date and time of receipt of tender 
അ യ യ ാ ൻ പാടു ള്ളു . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ 

4 -3 - 2011, 2 .30 p . m . 
പത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ അയയ്ക്ക 
വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് Date and time of opening of tender - 4 - 3 - 2011 , 
നമ്പരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്താത്തതും താമസിച്ച് ലഭിക്കു 3 p . m . 
ന്ന തു മാ യ മണി യോർ ഡ റു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന 

Tender forms will be sent through post if required 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

provided due amount with sufficient postage charge 
- 50 is sent by way of Money Order in favour of the 

Principal, Medical College Thiruvananthapuram , Kerala 
(2 ) 

State , Pin -695 011 . Money Order should reach this office 

on or before 23 -2- 2011. No other form of remittence will 
No. C3/25278/2010/ MCT. 

25th January 2011. be accepted . 
Sealed competitive tenders are invited for the 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
purchase of the following items for Medical College , താഴെപറയുന്ന വിവിധയിനം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed as താൽ പ്പ ര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും 

മുദ്ര വച്ച് 
tender Nos . and addressed to the Principal Medical ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . വിശദവിവരങ്ങൾ ഇനി 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be 

പറയും പ്രകാരമാണ്. 
had from this office on working hours till 3.30. p . m . 

കമ - ദർഘാസ് നമ്പരും 
- St. Tender No ., Details of Items 

Department നമ്പർ ഉപകരണത്തിന്റെ വിവരവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
No . and Quantity 

എണ്ണവും 
1 144 /2010 — Split type Air Conditioners Pharmacy 1 144/2010 - സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് എയർ 

ഫാർമസി-3 എണ്ണം 
1 . 5 TR capacity with stabilizer - 4 Nos. 3 Nos. 

കണ്ടീഷണർ 15 ടൺ കപ്പാസിറ്റി & സി. സി. യു .-1 , 
CCU — 1 No. സ്റ്റബിലൈസർ - 4 എണ്ണം 

2 145/ 2010 - സൂപ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ്എയർകണ്ടീഷണർ ടെലിഫോൺ 
2 145/ 2010 - - Split type Air Conditioners Telephone 

- 2 ടൺ കപ്പാസിറ്റി & സ്റ്റബിലൈസർ - എക്സ്ചേഞ്ച്-2 
2TR capacity with stabilizer - 4 Nos. Exchange 

4 എണ്ണം 

സി. സി . യു .-2 
MCT- 2 Nos. 

3 146 / 2010 - എമർജൻസി & റിക്കവറി സി. സി. യു . 
CCU -2 Nos . 

ാളി - 2 എണ്ണം 
3 146 /2010 -Emergency & Recovery 
Trolley - 2 Nos. 

CCU 

4 147 / 2010 - ലേബർ കോർട്ട്സ് -5 എണ്ണം ഒ & ജി 

5 148 / 2010 - സിറിൻജ് പമ്പ് -3 എണ്ണം തൊറാസിക് 
4 147/2010 - Labour Cots - 5 Nos. 0 & G 

സർജറി 
5 148/2010 Syringe Pump 3 Nos. Thoracic 

6 149/2010 - തൊറാസിക് സർജറി 
Surgery 

ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് - വിവിധം 
6 149/ 2010 Toracic Surgery 

7 150/ 2010 - സ്റ്റാന്റേർഡ് അക്സസറീസ് യൂറോളജി 
Instruments — Various 

- ഫോർ റസികാസ്കോപ് - വിവിധം 
7 150/2010 — Standard accessories for 

8 151/2010 -യൂറ്ററോരനോസ്കോപ്പ് - 
Resectoscope — Various 

Urology 

1 എണ്ണം 

9 152 /2010 - 1. എച്ച്. ഡി. ക്യാമറ മോണിറ്റർ - 
8 151/2010 - Ureterorenoscope - 1 No. 

- 1 എണ്ണം 
9 152 /2010 

- 2. എന്റോകോപിട്രോളി 
1. HD Camera Monitor — 1 No. 

- 1 എണ്ണം 
- 2. Endoscopic Trolley - 1 No. 

10 153 / 2010 - - 1. ടൂമി ഡിസ്പോസിബിൾ 

സിറിഞ്ച്-100 എം .എൽ. 
| 10 153/2010 - 1, Toomey Disposable 

5 എണ്ണം 
- Syringe -100ml - 5 Nos. ,, 

2. എലിക്സ് ഇവാക്കുറേറ്റർ 
2 . Ellik s evacurator 

പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് 5 എണ്ണം 1, 
(Plastic/ glass ) - 5 Nos. ,, 


416 . 


to the fint refundable. Tends not transfera 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

authorised representatives who may be present at that 

time. Intending tenderers may obtain the tender forms 
അസ്സൽ- കമനമ്പർ 10 - ന് 312, മറ്റുള്ളവയ്ക് 

from the undersigned on all working days from 10 a . 
m . to 4 p . m . Cheques , Drafts , Postage Stamps will 

not be accepted towards the cost of tender forms. 
പകർപ്പ് - 208. 

Duplicate 

tender , 
- ദ ർ ഘാ സ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

if required will be issued on additional payments as 
സമയവും 3- 3 - 2011, 3 മണി. 

shown above . Tender form is not transferable and the 

cost is not refundable . Tender forms will be supplied 
ദർഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും to the firm by registered post subject to be a cash 
സമയവും 4 - 3- 2011, 2 .30 മണി. 

payment of 50 in addition as postage charges . 

Money Orders will be accepted only if received within 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 4- 3-2011, 10 clear working days prior to due date for submission 
3 മണി. 

of tenders . Further details can be had from the 

college office during working time. Tender should be 
- ദർഘാസ് ഫോറം തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ accompanied by an agreement executed in Kerala 
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസ 

Government Stamp Paper worth 100 and EMD 1 % 
ങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽ 

of the total cost of the item tendered . Tenders 
മാർഗം ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ 

without EMD will be rejected . 
വിലയോടൊപ്പം 50 അധികം ചേർത്ത് (തപാൽ ചാർജ്ജ്) 

ചില സാങ്കേതിക കാര ണ ങ്ങ ളാൽ ആല പ്പുഴ 
മണി യോർ ഡ റായി പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ആവ 

കോ ളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ ശ്യമായ മെഡിക്കൽ ജേണലുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 23 - 2 - 2011 - ന് നായി പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്ഷണിച്ച മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ തുറ 
മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽ മാർഗ്ഗം ക്കുന്ന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു . 
ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ മണിയോർഡർ മുഖാന്തിരം മാത്രമേ പണം ദർഘാസ് നമ്പർ - 117 /2010. 
അ യ യ് ക്കാൻ പാടു ള്ളൂ . ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ് 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
പ്രതങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്ററുകളോ അയയ്ക്ക 
വാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് 

- അസ്സൽ - 1, 040 . 
നമ്പരും വ്യക്ത മായി രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും 

പകർപ്പ് - 520. 
താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്ന ദർ ഘാ സ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
താണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി സമയവും - 7 -3- 2011, 1 മണി. 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 3- 2011, 

| 2 മണി. 
Medical College, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Principal. 

- ദർഘാസുകൾ ഉളളടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇനവിവരം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി 

പിൻ സി പ്പാൾ, റ്റി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
TENDER EXTENSION NOTICE 

ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
No , C2 / 9214 ( 2 )/2010/ TDMCA. 17th January 2011. 

ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതികളിലും സമയ 
Due to some technical reason the date of opening ങ്ങളിലും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
of the following tender is extended as detailed . 

പ്രതിനിധിയുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
- Tender No . and Item - 117/ 2010 , Medical 

ദർഘാസുകൾ ഓ ഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
Journals . 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 

ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
Department - Central Library . 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
Cost of tender form : 

പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. ദർഘാസുകൾ തപാ 
Original - 1, 040. 

ലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വില 

യോടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണിഓർഡറായി അയ 
Duplicate — 520 . 

യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
Last date and time for receipt of tender form - അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
7- 3 - 2011 , 1 p . m . 

കിട്ടുന്ന മണിഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
- Date and time for opening of tender - 7- 3 - 2011 , സാങ്കേതിക വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ദർ ഘാസിനോടൊപ്പം 
2 p . m . 

ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 

മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപ്രതവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വില 
Tenders should be addressed to the Principal, T . 
D . Medical College , Alappuzha-688 005. Tender No . 

യുടെ 1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ പേരിൽ എടു 
and due date should be superscribed on each 

ത്തിട്ടു ളള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റോ സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടി 
envelope. Late tenders will not be accepted . Tenders 

ഫിക്കറ്റോ നിരതദവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
will be opened at the time and date noted against each സമ്മതപ്രതവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
tender in the presence of such tenderers or their ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

T . D . Medical College , 

( Sd.) 
Alappuzha . 

Principal. 


TENDER NOTICES 


LIST OF ITEMS 
Name of Equipments 


- (1) 


SI. 
No . 


Quantity 
required 


No. C3-625 /2011/ MCK . 


12th January 2011 . 


100 Nos. 


- 4 


Guide wire 
Double pigtail stent set 
Stiff body Nitinol GW (0 .035 ) 
Stiff body Nitinol GW (0.038 ) 
Tipless PCNL stone basket 
Tipless Balloon Cath set 


10 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
50 Nos. 
5 Nos . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments to Medical College , 
Kottayam. 

Cost of tender form - 416 for Sl. Nos. 1 ,2 ,3 , 6 and 
312 for Sl. Nos. 4, 5. 

Tender forms can be had from this office on 
payment of prescribed cost in cash or by Money Order 
till 28- 2 -2011 at 12 .30 p . m . No other modes of remittance 
will be entertained . Those who required tender forms by 
post a sum of 40 will be added towards Postage 
charges . Money Orders should reach this office atleast 10 
days prior to the closing date of tender sales . Cost of 
tender forms will not be refunded . 


( 2 ) 


No. C3 - 624/ 2011/ MCK . 


| 12th January 2011. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No . C3/625 /2011 /MCK for the 
purchase of ... .............. addressed to " The Principal , 
Medical College, Kottayam - 8 ” should reach this office on 
or before 28 -2 - 2011 at 1 p . m . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened at 2 . 30 p . m . on 28 -2 - 2011 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during the working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason. 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഉപ 
കരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1,2,3,6 ഇവയ്ക്ക് 
416 , കമനമ്പർ 4 - നും 5 - നും 312 . 

- ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങ ൾ നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽനിന്നും 28 -2 -2011, 12.30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പത ങ്ങ ൾ തപാ ലിൽ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 

40 അധികമായി മണിയോർഡർ ആയി അയയ് ക്കേ ണ്ട 
താണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കു 
ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 - 625 / 2011/ എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
............. എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
28 - 2- 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാ 

ണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമാ 
യതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാ 
സമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 28 - 2 - 2011, 2 .30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following Equipments to Medical College, 
Kottayam . 

Cost of tender form — 416 . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of prescribed cost in Cash or by Money Order till 
28 - 2 - 2011 at 12 . 30 p . m . No other modes of remittance will 
be entertained . Those who require tender formsby post a 
sum of 40 will be added towards Postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C3/624 /2011/MCK for the 
purchase of ................. , addressed to "The Principal, 
Medical College, Kottayam -8 ” should reach this office on 
or before 28 - 2 - 2011 at 1 p . m . Tenders received late will 
not be entertained . The duly received tenders will be 
opened at 2 . 30 p . m . on 28 - 2 - 2011 in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during the working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്താഴെപ്പറയുന്ന ഉപ 
കരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 416 അടച്ച് ഓഫീസിൽനിന്നും 
28 - 2 - 2011, 12 . 30 മണിവരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രത 

ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ 40 അ ധികം 
മണിയോർഡറായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിഓർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ, കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി3 - 624 / 2011 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 

........... എന്ന മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി "“ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


28 - 2 - 2011, 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭി ക്ക ത്ത ക്ക വിധം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 28- 2 - 2011, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം ലഭ്യമാണ്. 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

LIST OF ITEMS 


യ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവ 
സാ നിക്കു ന്ന തിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭി ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 

മുദ്ര വച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിന് മുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി / 1115/ 2010/ സി.എൻ. കെ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എൽ. 
സി. ഡി . മൾട്ടിമീഡിയ പ്രോജക്ടർ എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി 
പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ന ഴ് സിംഗ് 
കോളേജ്, കോട്ട യം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 4 - 3 - 2011, 1 
മണിക്ക് മുൻപ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 
മായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാ 
സമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 4 - 3 - 2011 , 2 . 30 മണിക്ക് 
നിശ്ചിത സമയം തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശ ദ വി വ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യ മാ ണ് . യാതൊരു കാ ര ണ വും കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Government Nursing College , 

| ( Sd.) 
Gandhinagar , Kottayam . 

Principal . 


Sl . 
No. 


Name of Equipments 


Quantity 
required 


10 Nos. 


1 Ureteral Balloon Dilater 
2 Nephrostomy Balloon Dilater Set 
3 Stone Umbrella 
4 Tipless Stone Exctractor 


10 Nos. 
10 Nos. 


10 Nos. 


Medical College, 
Kottayam . 


| ( Sd .) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. C/1115/2010/ CNK. 

18th January 2011 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of LCD Multimedia Projector — 2 Nos . for 
Government Nursing College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 450 prescribed cost in Cash or by Money 
Order till 3 - 3 - 2011 . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender froms by post, a 
sum of 40 will be added towards Postage charges. 
Money Orders should reach this office at least 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No. C / 1115 /2010 /CNK for the 
purchase of LCD Multimedia Projetor” addressed to “ The 
Principal, Govt. Nursing College , Kottayam - 8 ” should 
reach this office on or before 4 - 3 - 2011 at 1 p .m . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened 4 - 3 - 2011 at 2 .30 p . m . in the 
presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

കോട്ടയം നഴ്സിംഗ് കോളേ ജി ലേക്ക് എൽ. സി . ഡി . 
മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടർ- 2 എണ്ണം വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

-- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 450 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
3 - 3- 2011 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ തപാ 
ലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡറായി അയ 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. S6/14573/ 2010/ MCC. 

| 31st January 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
suppliers for the supply of Pass Box for PCR with HEPA 
Filter for the Department of Microbiology, Medical College , 
Kozhikode. 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College, Kozhikode directly on payment 
of 416 on or before 3 - 3 -2011 , 3 .30 p .m . or by Registered 
Post on or before 19 -2 - 2011, producing Money Order 
taken in favour of Principal , Medical College, Kozhikode 
for 456 . Tenders should be superscribed as Tender No. 
“ S6 / 14573 /2010 /MCC ” and addressed to the “ Principal, 

Medical College , Kozhikode . Tenders should be 
submitted on or before 4 -3 - 2011 , 11 a.m . Belated tenders 
will not be accepted . Each tender should be submitted 
along with an agreement signed and executed in Kerala 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of items tendered for. The tenders will be opened on 
4 - 3 -2011 at 11. 30 a . m . in the presence of the tenderers or 
their authorised representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders, without the agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected without 
any notice. Cheque , Draft, Postage Stamps etc ., will not 
be accepted towards the cost of the tender forms. Stamp 
Paper will be supplied to the firms outside Kerala, on 
request along with the remittance of 137 by 
Money Order taken in favour of Principal , Medical College , 
Kozhikode . 


The total approximate cost - 75,000 . 

Further details can be had from the office of the 
Principal , Medical College, Calicut during working hours. 


Sl. 
No . 


Tender No . and Name of items 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ പാസ്സ് ബോക്സ് ഫോർ പി . സി . 
ആർ. വിത്ത് ഹീപ്പ് ഫിൽറ്റർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നും അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽനിന്നും 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക 


75 ,000. 


നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 416 . 
പകർപ്പ് - 208. 

തപാൽവഴി - 456. 
ദർ ഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽപ്പന 
തീരുന്ന തീയതി - 19 - 2 - 2011. 


S2 / 15556 / 2010 /MCC — Reagents of Immuno 
histochemistry and Immuno fluorescence 

required for Advanced Lab 
- 2 S2/ 1 5698 / 2010 /MCC — Reagents of Polymerise 

Chain reaction and in situhybridization & 
cytogenetics required for Advanced Lab 
Cost of tender form : 
Original - 2,392 for Sl . No. 1 and 1 ,560 for 

- Sl . No. 2 . 
Duplicate _ 1 ,196 for Sl. No . 1 and 780 for 

Sl. No . 2 . 
By Post - 2 ,425 for Sl. No . 1 and 1 , 595 for 

| SI. No . 2 . 
Closing date and time of sale of tender form 
28 -2- 2011 , 3 p. m . 

Closing date of sale of tender form by post 
21- 2- 2011 , 3 p. m . 

| Due date and time of receipt of tender - 1 - 3 - 2011 , 
11 a. m . 

- Due date and time of opening of tender - 1 - 3 - 2011 , 
11 .30 a. m . 

Due date upto which the rates are to be firm , 
30 -6 -2011 . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 3 - 3- 2011, 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 3 - 2011, രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
4 - 3 - 2011, രാവിലെ 11.30 മണി. 


ദർഘാ സു കൾ “എസ്6 / 14573 / 10 / എം . സി . സി എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്-673 008 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
ദിവസം ( 4 - 3 - 2011 രാവിലെ 11. 30 മണിക്ക്) ദർഘാ സു 
കാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ളസമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ1 % നിരത 
ദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The envelop containing the tenders should be 
superscribed as “ Tender No... 

........ for the 
supply of........... . . due on ........ . and should be 
addressed to “ The Principal, Medical College , 
Calicut-673 008 ” . Belated tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 11. 30 a . m . on 1- 3 -2011 in the 
presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College, Calicut. Tender forms are 
not transferable . Cheque , Draft , Postage Stamps etc ., will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 

Each tenderers should send along with an 
agreement signed and executed in Kerala Govt. Stamp 
Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of 
the items tendered for. Rate should be quoted in Indian 
Rupees only. The tenders, without the required Earnest 
Money Deposit and agreement, and not satisfy other 
tender conditions are liable to rejected without any notice. 
Duplicate copy of the tender forms can be obtained on 
payment. Samples for the quoted items should be 
submitted on demand. The cost should be quoted 
inclusive of all taxes and rate per ml. should be specified 
seperately. 


Office of the Medical College , 
Kozhikode - 8. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No. S2/15556/2010 / MCC. 


17th January 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Various Reagent required for 
Advanced Lab of Medical College , Kozhikode. 


Further details can be had from the office of the 

നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾയാതൊരു 
Principal, Medical College , Calicut during working hours. - മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അഡ്വാൻസ് 

കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ 
ലാബിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ റീയേജന്റുകൾ വിതരണം 

കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി 
ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽനിന്നോ അംഗീകൃത 

ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
വിതരണക്കാരിൽനിന്നോ മുദ്രവച്ച മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Medical College, 

| ( Sd.) 
- ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 

Kozhikode- 8 . 

Principal. 
നമ്പർ 
- 1 എസ്2 / 15556 / 10 / എം . സി . സി . - റീഏജന്റ് ഫോർ 

TENDER NOTICE 
ഇമ്മ്യൂണോഹിറ്റോകെമിസ്ട്രി ആന്റ് ഇമ്മ്യൂണോ 

No. S2 - 6617 /10 . 

- 19th January 2011 . 
ഫ്ളൂറെസൈൻസ് 

Sealed tenders are invited for supply of cleaning items 
2 എസ്2/ 15698 / 10/ എം . സി. സി. - - റീഏജന്റ് ഫോർ പോളിമ 

- & miscellaneous items in IMCH , Medical College, Calicut -8. 
റെസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആന്റ് ഇൻ സൂ 

List of item can be had from the office of the 
ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ 

undersigned during office hours on any working days . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Envelope containing tenders should be superscribed with 
അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,392 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

tender numbers or indicated in the statements below and 
1, 560 . 

should be addressed to the Superintendent , IMCH , 
പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,196, കമനമ്പർ 2 - ന് 

Medical College, Calicut 8 , Kerala . Tender must be 

submitted in sealed cover. Tender will be opened at 
- 780. 

12 noon on 1 - 3 -2011 in the presence of such of the 
തപാൽ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 2,425, ക്രമനമ്പർ 

tenderers or their authorized persons who may be present 
-- 2 - ന് 1,595 . 

at that time. Late tenders will not be accepted . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

Intending tenderers may on application to the 
സമയവും 28 - 2 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala will 
ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 

obtain the requisite tender form in which the tenders 
സമയവും - 1 -3 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

should be submitted . 
വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 30 - 6 - 2011. 

Application for tender forms should be accompanied 

by the cash remittance as noted below for a set of tender 
ദർ ഘാ സു കൾ അതത് മേലെ ഴു ത്തോടു കൂടി forms in which , will not be refunded on any circum 
പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 stances . 
എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . വൈകി 

The tenders should undertake the responsibility for 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 

the intimate service even if any change in the dealership 
1-3 -2011 രാവിലെ 11.30- ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 

of the product supply . 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

- The tender forms are not transferable . Charges , 
- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

postage stamp, draft etc., will not be accepted towards the 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ടും നിശ്ചിത ദിവസ 

cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
ത്തിനകം മണി ഓർഡർ അയയ്ക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രേഡ് 

V. P. P. Tender should be accompanied by EMD amounting 
തപാൽമുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ 

to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ 

articles tendered for. The tenders not accompanied by 
സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ 

sufficient EMD will not be entertained . 
കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

Cost of tender forms (Including Tax ): 
- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപദത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാ 

- Original - 788. 
സിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ 

Duplicate - 394 . 
യിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പരിശോധന 

If sent by post (postage charge) — 50 additional. 
യ് ക്കായി സാമ്പി ളു കൾ ഹാജ രാ ക്കേ ണ്ട താണ്. പണം 

Closing date and time of sale of tender forms 
അടക്കുന്ന പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കു 

| 26- 2-2011, 3 p . m . 
ന്നതാണ്. എല്ലാ നികുതികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലയാണ് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മി. ലി . പ്രതിയുള്ള വിലകൾ പ്രത്യേകം Last date and time of receipt of tender forms — 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

28 -2- 2011 , 5 p . m . 


TENDER NOTICES 


Opening date and time of tender - 1 - 3 - 2011, 
12 Noon . 


Date upto which rates are to be firm — 30 -9 -2011. 


Further details can be had from the office of the 
undersigned duly office hours on any working day . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐ . എം . സി . എച്ച്. 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ക്ലീനിംഗ് ഐറ്റം, പലവക ഐറ്റം എന്നിവ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള ക വ റിനുമുക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതി സൂപ ണ്ട് , മാ ത്യ ശി ശു സം രക്ഷണ കേന്ദ് , 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പി 
ച്ച വ രു ടെ യോ അ വർ ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 1-3 -2011- ന് 12 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ 
ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ്, സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറം വി . പി . പി . യായി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
സമർപ്പിക്കു ന്ന വർ ഡെമോൺസ് സ്റ്റേഷന് തയ്യാ റു ള്ള 
വരായിരിക്കണം. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വിലയുടെ ഒരു 
ശതമാനം സംഖ്യയ്ക്കുള്ള ബാങ്ക് ഡാറ്റ് അടക്കം ചെയ്തിരി 
ക്കണം. അല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 


- (1) 
No . S5- 1363/2011 / MCC. 

25th January 2011 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Non Invasive Ventilator 
(2 Nos.) for Institute of Chest Diseases of Medical 
College, Kozhikode. 

Estimatem Cost — 2 ,00 ,000 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal , Medical College , Kozhikode directly on 
payment of 416 on or before 3 - 3 - 2011 , 3 . 30 p . m . or by 
| Registered Post on or before 24- 2 -2011 producing Money 

Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode for 456 . Tenders should be 
superscribed as Tender No. “ S5 / 1363/ 2011/MCC ” and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode -673 008 . Tenders should be submitted on or 
before 4 - 3 - 2011, 11 a. m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 
4 - 3- 2011, 11. 30 a.m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders, which do not satisfy the conditions 
and without the agreement and sufficient Earnest Money 
Deposit and the tenders that do not satisfy the 
conditions are liable to be rejected without any notice . 
Cheque, draft, postage stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of tender forms. Stamp Paper will be 
supplied to the firms outside Kerala on request along 
with the remittance of 137 by Money Order taken in 
favour of Principal, Medical College, Kozhikode . 
Date upto which the rates are to be firm on 30 -6 - 2011 . 


അസ്സൽ - 788. 


പകർപ്പ് - 394. 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 26 - 2- 2011, 3 മണി. 


Further details are can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during the working hours . 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 28- 2- 2011, 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമ യ വും 
1- 3 - 2011, 12 മണി. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
ചെസ്റ്റ് ഡിസീസസ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ നോൺ ഇൻവാ 
സീവ് വെന്റിലേറ്റർ (2 എണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ 
നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാ 
സുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- 30 - 9- 2011. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനോ, നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന 
തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


അസ്സൽ - 416. 
പകർപ്പ് - 208. 


Institute of Maternal & 
Child Health Centre, Kozhikode. 


(Sd .) 
Superintendent. 


തപാൽ വഴി - 456. 


No , S4- 391/2011/ MCC . 


27th January 2011 . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 3- 3-2011 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 24- 2-2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 3- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributers for the supply of Equipments and appliances 
for Physical Medicine and Rehabilitation Department of 
Medical College, Kozhikode. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
4 - 3 - 2011 രാവിലെ 11.30 മണി. 


വില നിജമായിരിക്കേണ്ട തീയതി- 30 - 6 - 2011. 


ദർഘാസുകൾ നമ്പർ എസ്5/ 1363/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ടു നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡി 
ക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് - 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട താ കു ന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 4 - 3- 2011 
രാവിലെ 11. 30 - ന് ദർ ഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on 
payment of 416 on or before 28 -2 -2011, 3. 30 p.m . or by 
Registered Post on or before 21- 2 -2011 producing Money 

Order taken in favour of Principal, Medical 
- College , Kozhikode for 456 . Tenders should be 

superscribed as Tender No. S4 /391/ 2011/MCC and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode - 673 008 . Tenders should be submitted on or 
before 1 - 3 - 2011, 11 a .m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 
1 - 3 -2011 , 11 .30 a.m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. Estimated Cost is 
2,00, 000 . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി മണിഓർഡർ ഒഴികെ 
ചെക്ക്, ഡാഫ് റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുത ലാ യ വ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാത്യക യിലുള്ള സമ്മത പത്രം 1 % നിര ത ദ വ്യ 
ത്തോടുകൂടി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസു കൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവ സ 
ങ്ങ ളിൽ ലഭ്യ മാ ണ് . കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പസ്തു ത 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF ITEM 
1. Should have continuous Positive Airway 

Pressure CPAP, Spontaneous S , Timed T , 
Spontaneous Timed ST modes. 


Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice , cheque , draft , postage stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms. Stamp 
paper will be supplied to the firms outside Kerala on re 
quest along with the remittance of 137 by Money Or 
der taken in favour of Principal, Medical 
College , Kozhikode . 


2 . IPAP 4 to 25 cm of H , O or more 
3. EPAP 4 to 25 cm of H , O or more 


4. CPAP 4 to 20 cm of H , 0 
5 . Respiratory rate upto 30 minutes. 
6 , ALARMS : Patient Disconnection , apnea & 

airleak . 
7. LCD Display of mode, pressure , leak respiratory 

rate and trigger. 


Further details are can be had from the Office of the 
Principal, Medical College during the working hours. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള 
ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ആന്റ് റിഹാബിലിറ്റേഷനിലേക്ക് 
വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുദ്രവച്ച 
മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Heated humidifier. 


ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാ 
സുകൾ 1- 3 - 2011 രാവിലെ 11.30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 

അടങ്കൽ തുക - 2 ലക്ഷം. 


9 . Facility to attach oxygen to the outlet tube of 

NIV machine. 
10 . Trigger and cycle sensitivity - 3 levels or more. 

Standard Accessories should be provided . 
Warranty - Two years . 
AMC — 5 years comprehensive AMC after 
warranty . 


11 , 


she 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 416. 


തപാൽ വഴി - 456. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21 - 2 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 3 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


1 - 3 - 2011 and should be addressed to Principal, Medical 
College , Kozhikode -673 008 . Belated tenders will not be 
accepted . The last date of sale of tenders will be 
28 - 2 - 2011 , 3 p .m . Sale of tenders by post will be closed 
on 21- 2 - 2011. The last date of receipt of tender form is 
1 - 3 - 2011, 11 a . m . The tenders will be opened at 
11. 30 a .m . on 1 - 3 - 2011 in the presence of such tenderers 
or their authorized representatives who may be present 
at the time. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
1- 3 - 2011 രാവിലെ 11. 30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില യായി മണി ഓർഡർ 
ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടു 
കൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers can obtain tender forms directly 
or by registered post on payment by money order from 
the Principal, Medical College, Kozhikode. Tender forms 
are not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 


ദർഘാ സു കൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ലഭ്യ മാ ണ്. കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പസ്തുത 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

SCHEDULE 


Si. 
No. 


Equipment with Specification 


Quantity 
| Nos. 


Each tenderer should send along with an agreement 
signed and executed in Kerala Government Stamp Paper 
worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the items 
tendered for. Rate should be quoted in Indian 
Rupees only. The tenders without the required earnest 
money deposit and agreement and not satisfying the other 
tender conditions are liable to be reject without any 
notice . Duplicate copy of the tender form can be 
obtained on payment. Samples for the quoted items 
should be submitted on demand . 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during the working hours . 
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Vacuum Moulding Machine 

Fabrication of Prosthetic socket and 
orthotic Phase 3 , speed (RPM ) 1440 
vacuum capacity 7000 power 1 HP, 

volt- 440 
Heater 

High quality products ISI mark 
Heat Gun with adapter 

for spot heating 
Elbow crutches 

Medium size , Aluminium 
Elbow crutches 

Large size, Aluminium 
Auxiliary crutcher 

Medium size , Aluminium 
Auxiliary crutcher 
Large size , Aluminium 
Name of materials 

Size 
Poly propylene 3mm 2m Xlm 
Poly propylene 2mm 

2m X ] m 

- 
Poly propylene 4mm | 1m x1m 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്പർ 

പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലേക്ക്എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം വിത്ത് 
ടി ഇഇ പ്രോബ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച മത്സരാടി 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


5 


6 


7 


ദർഘാസുകൾ എസ്2/12653/ 2010/ എം . സി. സി. എന്ന മേലെ 
ഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോ 
ട് - 8 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ട താ ണ് . 
1 - 3 - 2011 രാവിലെ 11 മണി ക്കു ശേഷം ലഭി ക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 1 - 3 - 2011 
രാവിലെ 11.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത 
ഏജന്റിന്റെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും. 


- 8 

9 
- 10 


20 
15 
10 


- (3 ) 


No. S2-12653/2010/ MCC. 


27th January 2011 . 


Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Echo Cardiogram with TEE 
Probe for Superspeciality Block , Medical College, 
Kozhikode . 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും 28 - 2- 2011 വൈകുന്നേരം 3 
മണിവരെ നേരിട്ടും 21 - 2- 2011- ന് മുമ്പ്മണി ഓർഡർ അയ 
യ്ക്കുന്ന പക്ഷം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
മുഖേനയും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിലയായി 
മണി ഓർഡർ ഒഴികെ ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

- 100 വില യുള്ള കേരള മുദ്രഎത്ര ത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. വിലകൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ 
യിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം 


The envelop containing the tenders should 
superscribed as Tender No. S2 - 12653/2010 /MCC for the 
supply of Echo Cardiogram with TEE Probe due on 


പരിശോധനകൾക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
പണം അ ട യ്ക്കൂന്ന പക്ഷം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
-- നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
മു ന്ന റി യിപ്പും കൂടാതെ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാ സു കൾ എസ്5/ 1777/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോ ട് - 673 008 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി 
കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ 11.30 - ന് 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്ക പ്പെടും. തപാലിൽ ലഭി ക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക - 1,96,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില. 
- ഒറിജിനൽ - 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 208. 
തപാൽ വഴി - 456. 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 3 -3 - 2011 വൈകുന്നേരം 330 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാൽ വഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 24 - 2 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 4 - 3 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 4- 3-2011 
രാവിലെ 11.30 മണി. 


No. S5 -1777/2011/ MCC. 

29th January 2011. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
distributors for the supply of Slit Lamp for the 
Ophthalmology Department of Medical College, Kozhikode. 
Estimate cost is 1, 96 ,000 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on 
payment of 416 on or before 3- 3 -2011, 3.30 p .m . or by 
Registered post on or before 24- 2 - 2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College , Kozhikode for 456. Tenders should be 
superscribed as Tender No. S5 / 1777 / 11/MCC and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Kozhikode -673 008 . Tenders should be submitted on or 
before 4 - 3 - 2011 , 11 a.m . Belated tenders will not be 
accepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 
4 -3 -2011 , 11. 30 a .m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tenders without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be rejected 
without any notice . Cheque, draft, postage stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp paper will be supplied to the firms outside Kerala 
on request along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode. Date up to which the rates are to be 
firm 30- 6 - 2011 . 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 30 -6 - 2011. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യി ലു ള്ള സമ്മ ത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുക യു ടെ 
1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ 
ണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


Technical Specification for Slit Lamp with Motorised 

Table 
Type 

Galilean -type converging 
binocular Microscope . 


- 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Calicut during the working 
hours (0495 -2356531 - 205). 


Magnification changer — Three position rotating 

drum. 
Eye pieces 

16 x 
Total Magnifications 10x16x25x 
Real fields of view 

23 . 3 mm 14Imm 8 .8mm 

dia 
Interpupillary Adjustment — 53mm - 84mm 
Slit Lamp 
Slit Width 

- 0 - 14mm, continuously 

variable ( at 14mm slit 

becomes a circle ) 
Slit Length 

1 - 14mm , continuously 
variable 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒഫ്ത്താൽ 
മോ ളജി വിഭാഗ ത്തിലേക്കാവശ്യമായ സ്ലിറ്റ് ലാം പ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർ മ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതുംമത്സ 
രാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- 


4 - 3 - 2011, 11. 30 a. m . in the presence of the tenderers or 
their authorized representatives. 

Rate should be quoted in Indian Rupees only against 
payment. The tender without the required agreement and 
sufficient Earnest Money Deposit and the tenders that do 
not satisfy the conditions are liable to be reject 
without any notice . Cheques , Drafts, Postage stamps etc . 
will not be accepted towards the cost of tender forms. 
Stamp paper will be supplied to the firms outside Kerala 
on request along with the remittance of 137 by Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College , Kozhikode. Date up to which the rates are to be 
firm 30- 6- 2011. 


|| 


| 


| 


Aperture diaphragms 14mm, 8mm , 5mm, 

3mm, 0 .3 mm dia. 
Filters 

Heat absorbing, G (red 

free ), B (excltation ) 
Lamp 

12V /30W halogen lamp 
Cross Slide Base 
Longitudinal Movement - 90mm 
Sateral Movement | 110mm 
Vertical Movement - + / - 15mm 
Horizontal fine Movement - 15mm 
Chin Rest 
Fixation Lamp 

- LED (red ) 
Vertical Movement - 70 mm 
Power 
Input Voltage 

- AC 100V-230V 
Maximum power - 64VA 
consumption 
Dimension and Weight 
Base dimension - - 359mm( W ) x 328 mm (D ) 
Weight 

- Appro. 11. 6 kgs. 
Optional Accessories for upgradation at a Later 
Period 
01 . Applanation Tonometer 
02 . Digital Camera Attachment 


Further details can be had from the office of the 
Principal, Medical College during working hours . 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ഓഫത്താൽമോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ സർജിക്കൽ ഉപ 
കരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ 
നിന്നോ അ വരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാ രിൽ നിന്നോ 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണി 
ച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാ സു കൾ എസ്5/1778/ 2011/ എം . സി . സി . എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി നേരിട്ട് നൽകുകയോ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 008 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ 
നിശ്ചിത ദിവസം രാവിലെ 11 .30 - ന് ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകത പതി നി ധിയുടെയോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കപ്പെടും. തപാലിൽ ലഭിക്കേണ്ട ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി മണി ഓർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക്- 1,95,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 416 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 208. 

തപാൽ വഴി - 456. 
ദർഘാസ് ഫോമുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 3 - 3- 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽപ്പന തീരുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 24 - 2 - 2011 വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും- - 4 - 3 - 2011 രാവിലെ 11 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 4-3- 2011 
- രാവിലെ 11. 30 മണി. 


No . S5- 1778/2011/ MCC. 

| 31st January 2011 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Surgical Equipments for 
Ophthalmology Department of Medical College, Kozhikode. 
Estimate cost is 1,95,000 . 

Tender forms can be had from the office of the 
Principal, Medical College , Kozhikode directly on 
payment of 416 on or before 3 - 3 - 2011, 3 . 30 p .m . or by 
Registered post on or before 24 -2 -2011 producing Money 
Order taken in favour of Principal, Medical 
College, Kozhikode for 456 . Tenders should be 
superscribed as Tender No . S5/ 1778/ 2011 / MCC and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Calicut-673 008 . Tenders should be submitted on or 
before 4 - 3 - 2011 , 11 a. m . Belated tenders will not be ac 
cepted . Each tender should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Government 
Stamp Paper worth 100 and EMD @ 1 % of the total cost 
of the items tendered for. The tenders will be opened on 


വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 30 - 6 - 2011. 


- 100 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃക 
യി ലു ള്ള സമ്മത പത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടിദർഘാസിന്റെകൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും 
| പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


SCHEDULE OF ITEMS 
1. Corneal trephine if Size 6 mm , 6.5 mm , 7mm , 7.5 mm and 8 mm each 
2. Low speed vitrectomy cutter (900 -1800 CPS) 
3. High speed Vitrectomy cutter (1800 -2400 CPS ) 
4 . Duct Canula 
5 . Caliper AA 2075 
6 . Kelies Punch AA 6070 
7 . Phaco tip chamber 
8. Conjuctival fine forceps AA 3460 
9. Muller retractor AA 1185 
10 . Universal Speculum AA 1090 
11. Eye Shield AA 5580 
12 . Capsule repsis forceps AA 3855 
13 . UPS 1 KV on - line for Microscope 
14 . Microscope bulb 12V 100w 
15 . Needle Holder AA 5145 
16 . Universal Speculum 
17. Capsule forceps AA 3505 
18. Epilation forceps AA 3485 
19. Non - toothed forceps AA 3450 
20. Toothed forceps AA 3150 
21. Wire spectrum adult size AA 1009 
22. Cutting scissors AA 4510 
23. Needless No. 26 " (Steel) for duct 
24 . Suture tie 
25. Mosquito artery AA 3920 
26 . Low speed Vitrectomy cutter (900 - 1800 CPS ) 
27. High speed Vitrectomy cutter (1800 -2400 CPS ). 


Medical College, 
Kozhikode. 


(Sd.) 
Principal. 


